Jozef Kruczkowski 


introligator, 


przeżywszy lat 30, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 17-go lipca 1903 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała żona i brat Zmarłego zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w niedzielę dnia 19 
b. m. o godzinie 4 popołudniu z Zakładu Helclów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4. Filia ul. Kopernika L. 6, ©żcionkami drukarni Związkowej w Krakowłe, 


